Ughdarras lonadail: Cathair-bhaile Dhàn Deagh 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 38,450 20,408 2,504 256 61,618 
1981 36,762 20,970 3,705 509 61,946 
1991 36,053 23,454 5,581 800 65,888 





